@ 





محضر تسليم الوثائق والمخططات حسب التنفيد 
مشروع خطوط التغذية الجديدة بمدينة الرياض 


إنه في يوم الأحد 1443-09-23 الموافق2022-04-24 إجتمعت اللجنة المكونة من كلا من : 


م/ خالد الشبل ممثلا عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة-قسم التشغيل والصيانة 
م/ محمد محسن ممثلا عن شركة الراشد للتجارة والمقاولات 


حيث تم تسليم ممثل قسم التشغيل والصيانة الآتي: 


1- عدد (1) نسخة مطبوعة من الوثائق والمخططات حسب التنفيذ (4.5-19311110) 
2- عدد (3) نسخة ألكترونية مخزنة على (3) أقراص صلبة خارجية (Hard Desk(‏ 


وذلك حسب تفاصيل الوثائق والمخططات الموجودة بالقوائم المرفقة بهذا المحضر 


وعلى هذا جرى التوقيع 





شركة الراشد للتجارة والمقاولات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 


قسم التشغيل والصيانة 


